Gemeente Aalsmeer 


Nr. 6697 

21 januari 
2016 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Aalsmeer. 


Omgevingsvergunning verleend voor brandveilig gebruik van Zorgcentrum 
Rozenholm, Molenpad 4, Aalsmeer - Zaaknummer Z-2015/050192 

Vergunning verleend\ verzonden 12 januari 2016 

Brandveilig gebruik van Zorgcentrum Rozenholm. 


Inzage 

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. De actuele openingstijden vind u op deze webpagina van de gemeente . 


Bezwaarschrift in te dienen tot en met 23 februari 2016 

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u een digitaal of schriftelijk bezwaar kunt indienen leest u op 
deze webpagina van de gemeente . 
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